[ област 


1. У колу сталне струје са слике 1 познато је К =2К=2000, К>К, Е=-Е,=10М и 
Е, = Е, =10 М. Израчунати 1, (1, 0) тако да снаге које развијају идеални напонски генератор 


Е, и идеални струјни генератор буду једнаке. 


Решење: а) 1, =—50тА ћ = :- 36 
ђ) 1, =25 ПА Е | ПИ 
с) 1, = 50 тА | К КУ ( ) 
д) 1, =75 ПА Ц Фр 3: У: 
е) ниједан одговор а – 7: = 

није тачан 
Слика 1. 
[ област 


2. Дата је жичана отпорничка мрежа на слици 2. Одредити еквивалентну отпорност између крајева 
А и В ако је отпорност жице сваке гране једнака К =160. 
В 


Решење: а) К,љ =109 
ђу К,в =140 
с) К,а = 169 А 
д) Ка =180 


е) ниједан одговор 
није тачан 


Слика 2. 


П област 


3. У колу сталне струје приказаном на слици 3 познато је К = 80, за К=1,2,:- 12 и Е=289. 


Одредити показивање идеалног ватметра а прикљученог као на слици. 


Решење: а)р,=98М 
р) Р, =196 М 
с) Р, = 392 М 
Ф Р,„=0 
е) ниједан одговор 
није тачан 


Слика 3. 


П област 


4. За коло сталне струје приказано на слици 4 познато је 2, =8М, Е, = 40 М, Е, = 90, К, =50 0, 
К, =140 0, К, =2100 и К, =4200. По затварању прекидача П, у другој грани се успостави 
струја јачине 1,=100тА. Одредити прираштај снаге АЛ, коју развија идеални генератор 


електромоторне силе Е. 


Решење: а)дћ, ==– 08 


ђ) ДР, =0,81у 
с) АВ, =0,97/ 
4) ДР, =47/ 


е) ниједан одговор 
није тачан 


Ш област 


5. За коло сталне струје са слике 5 познато је Е =6М, Е,=5М, К,=1500, 6 =К, =1000, 
К, =50 0, К,= 3000, С =>2ЦЕ и С,=>2,5ЦЕ. При отвореним прекидачима П, и П, први 
кондензатор је оптерећен, а други није. Прво се затвори прекидач П, и успостави проток 
ф = 6 ИС. Затим се затвори и П,, а нови успостављени проток је 4, = –0,5 иС. Одредити почетну 
оптерећеност првог кондензатора, (О), при отвореним прекидачима. Референтни смјер протока 
приказан је на слици. 


МУ 
Решење: а) О, =–6,2 ИС 8 
р) О = =4,2 ис п а» Ф П, 
2 
с) О, =6,2 ис НЕ 
О му“ | |- 4 
Ф 0,=8,2 НС Е К С, С Ф% 
1 
е) ниједан одговор ћ, ЊЕ 
није тачан Е, " Е, 
( у а. + 
Слика 5. 


Ш област 


6. Наелектрисање шупље металне лопте је О, а у центру лопте налази се тачкасто наелектрисање 
20 . Колико је укупно наелектрисање О, на спољашњем зиду лопте ако се она уземљи са спољне 
стране. 


Решење: а)0,=–20 


ђ) 6; =0 
о оО=0О 
д) О, =30 


е) ниједан одговор 
није тачан 


ТУ област 


7. Дате су три веома дугачке, танке, цилиндричне, коаксијалне, металне електроде полупречника 
а,ђ ис респективно на слици 7. Прва и трећа електрода су уземљене, а друга електрода је на 
потенцијалу У, према земљи. Друга електрода је расечена на два једнака дела паралелно оси 
електрода. Средина је ваздух. Одредити колико треба да буде полупречник прве електроде а па да 
се друга електрода не распрене. 


Решење: аја=љђ /с 
ђ: 
ђ) а = ————Б— 
сТа(с/5ђ) 
дан У 
Та(с/ђ) «2 
(== 
2лли(с/ђ) 
е) ниједан одговор Слика 7 
није тачан | 
ТУ област 


8. У хомогеном електричном пољу Е = (41, – 31) КУлп Декартовог координатног система налази 


се дипол, диполног момента константног интензитета р=6: 1079 (31, +4 у) Ст . Под деловањем 


електричног поља, дипол се постави у природни положај минимума енергије. Одредити рад 4 
који је потребан за закретање овог дипола из природног положаја минимума енергије за 180 
степени. 


Решење: а) А=60ЏЈ 


р) А=40џЈ 
с) А=30џЈ 
а) А=15џЈ 


е) ниједан одговор 
није тачан 


У област 


9. Веома танак диск полупречника а равномерно је наелектрисан наелектрисањем површинске 
густине 6 (0>0). Диск ротира око осе управне на његову површ сталном угаоном брзином Ф 
као на слици 9. Одредити израз за вектор магнетског момента диска т. 


Решење: аут=( ! 
~ 1 27 


4 
_ лба _ 
р) т= (0) ! 
4 | 
4 
_ лба _ 
су т 
2 


4) т=лба'ф 
е) ниједан одговор 
није тачан | 
] 


Слика 9. 


У област 


10. На слици 10 је приказана веома велика плоча дебљине 4, по чијој запремини постоји струја 


густине Ј = ЈЛ,, исте у целој запремини плоче. Средина свуда је неферомагнетска. Одредити 
вектор магнетске индукције В у плочи. Сматрати да су димензије плоче паралелне осама у и 2 


бесконачно велике. 


Решење: а) В= (шујуђ, 


с) В=(шјуј, 

4) В=иојка, +1) 

е) ниједан одговор а! 
није тачан “2 


о 74 
2 


Слика 10. 


МЕТ област 


11. Проводна жичана контура, дужина страница а и 5 (5>а) и укупне отпорности К, ротира око 
своје дуже осе симетрије константном угаоном брзином Ф у хомогеном временски константном 
магнетском пољу индукције В, као на слици 11. Одредити израз за ефективну вредност струје 1 


индуковане у контури. Занемарити електромоторну силу самоиндукције. 


Решење: а) 1 = У2ашбв 
2К 
ђ) 1= М2аађв 
К 
ај М2аађв 
лК 
д) 1=0 
е) ниједан одговор 
није тачан 
УТ област 


Слика 11. 


12. Двожични бакарни вод полупречника проводника а и растојања између оса проводника 4 
(а > а), налази се у ваздуху (слика 12). Одредити израз за подужну индуктивност 1' двожичног 
вода, сматрајући да се струја равномерно распоређује по попречном пресеку проводника вода. 


Решење: 


а) [= а (даљи) 
л а 
ђ) у = вода] 62 
пл а 
Ро Ма 


е) ниједан одговор 
није тачан 


Слика 12. 


УП област 


13. У колу простопериодичне струје дата је мрежа импеданси приказана на слици 13 чији број 
ћелија п тежи бесконачно. Одредити карактер еквивалентне импедансе 2, између крајева А и 


В ако се зна да је 2, = јоГ и 2, = 1 (је). 


2, 
Решење: а) Кедљ„=0, Пра 0 
р) Ке2 „ > 0, 2, > 0 2: 
с) Ве2 „> 0, па2,,<0 « 
д) Кед „ > 0, па2, =0 
е) ниједан одговор 21 
није тачан 2“ 
Слика 13. 
УП област 


14. У колу простопериодичне струје приказаном на слици 14 ефективна вредност електромоторне 
силе генератора износи Е = 230 М, а унутрашња комплексна импеданса 2, = 40. Фреквенција 7 


генератора може да се мења. Ако је средња снага дела кола десно од тачака А и В максимална на 
свим фреквенцијама и снаге отпорника К, и К, једнаке на фреквенцији 7 = р„ > 0. Одредити 


показивање идеалног волтметра 0, на фреквенцији / =>27. 


А г> 
Решење: а), =230У 5 “ ји | 
ђ) И, =220М #([) | | с 
90, =15У НЕ 2 
4) 0, =100 У 2 =: ћ, 
е) ниједан одговор | 
није тачан уде а 


Слика 14. 


УШ област 


15. На слици 15 је приказана електрична шема кола за мерење индуктивности [, и отпорности К, 
калемова у широком опсегу индуктивности на различитим учестаностима. Подешавањем 
отпорности К и К,, струја амперметра А се довела до нуле (1, = 0). Одредити израз за отпорност 


К, калема. Познато је К,, К, БК, К,К ИС. 


ЊЕ МА ИИННИ 
Решење: а)јк =—==- РК К КЕ, 
К, 
Бук = а Е 
К, 
с) К, = ЛЕ ћ, К 
К, 5 
4) Ра = ок Ра 
4 Џџ, Т | 
е) ниједан одговор Сене 
није тачан | 
УШ област 


16. Комплексне привидне снаге пријемника импеданси 2, 2, и 2, приказаних на слици 16 су 
5,=5,=45,=3+Ј4 МА. Одредити привидну снагу 5, идеалног струјног генератора ако 


импедансе 2 и 2, замене места. 


Решење: а) 5, =30МА 
ђ) 5, = 24УА 
с) 5, = 207УА 
д) 5, = БУА 


е) ниједан одговор 
није тачан Слика 16. 


ТХ област 


17. У колу простопериодичне струје приказаном на слици 17 познато је К, = 3000, К, = 5000 и 
241. = 1( ФС) = 10000. Израчунати коефицијент спреге К>0 при коме је снага отпорника К, 
максимална. 


Решење: а)к=0,3 
Рр) К=0,5 
с) К= 0,75 
ад) кК=1 
е) ниједан одговор 
није тачан 


Слика 17. 


ТХ област 


18. У колу простопериодичне струје приказаном на слици 18 познато је 21 = 1(0С)=К и 
Е = 230 М . Одредити показивање идеалног волтметра (7,. 


Решење: а)0,=0 || 
р) 0, = 15 К а 1, 
с) 0, = 130М 
д) 0, = 230М + 
е) ниједан одговор Е С 
није тачан 


Слика 18. 


Х област 


19. Трофазни пријемник приказан на слици 19 прикључен је на трофазну мрежу симетричних 
фазних напона ефективних вредности (7 =230М. Познато је 241 =1(0С)=460 и К>0. 


Одредити показивање идеалног амперметра ПА . 


Решење: а)1,=0 
ђ)1,=5А 
с) 1,=5/3А 
д) 1, = 15А 


е) ниједан одговор 
није тачан 


Слика 19. 


Х област 


20. Несиметричан трофазни пријемник приказан на слици 20 прикључен је на трофазну мрежу 
симетричних генератора познате ефективне вредности електромоторних сила Е = Е = Е,=Е. 


Електромоторне силе образују директан симетричан трофазни систем. Позната је отпорност ХК, 
капацитивност С, индуктивност 1, коефицијент спреге К и угаона учестаност 0=1/~/1С. 
Одредити израз за ефективну вредност напона (7, . 


Решење: а)0, --Е 
ђ) И, = КЕ 
ЗК 
с) КЕ по 
401, БЕ 


е) ниједан одговор | 
није тачан Слика 20. 


